A Secretaria de Saúde começou a utilizar a vacina da Pfizer/BioNTech na manhã desta segunda-feira (10). O imunizante será aplicado em pontos estratégicos em todas as Regiões de Saúde. A pasta não irá divulgar esses locais e reforça a importância de a população buscar a vacina independentemente da marca.